СТОЇТЬ ТВЕРДО ПРОТИ ПРИЗНАННЯ 



МОЛ СМИТС, Ню Йорк, 13. вересня. — 3 приводу заяви 
комісії і. л лі. яка їздила до Росії А вернула з опінією за вк- 
шаннєм большевицького уряду, президент Ку.'індж заяснв 
іазетяраи, шо він не відступає від' своєї політики супроти 
большевицького уряду та шо ніякого визнання сього уряду 
>а його адміністрації не буде, як довго Росія по згодні ься 
говорити за сплачуванне давних російських довгі». 

Проти сього визнання заявилися також ріжні бнзнесові 
організації, як) мали підприємства в Росії. 

МАСОВЕ АРЕШТОВАННЄ СТРАЙКАРІВ. 

ИЮ ПОРК, 13. вересня. — Міська поліція арештувала на 
основі судової заборони проти пикет 480 страйкуючих кравців. 

На суді потім поназалося, що поліція -не зрозуміла як слід 
судовій заборони. Всіх арештованих звільнено, з вцїмком 20, 
які мають бути провідниками страйку. 

РЕПУБЛИКАНЕЦЬ ПРОТИ РЕПУБЛИКАНСЬКОГО 
КАНДИДАТА. 

І АРИСБУРГ, Па., 13. вересня. — Губернатор стейту Шншо 
іаявив, шо він, хоча републнканеиь, не буде попнрати при 
сих осінних виборах републиканського кандидата на стано- 
вище федерального сенатора Вера, бо мовляв, Вер вживав за- 
надто грошин при добуванню своєї номінації, а тим самим 
показався нездібним представляти народ стейту. 

НАПАД МЕКСИКАНСЬКИХ БАНДИТІВ НА АМЕРИКАНЦЯ. 

МЕКСИКО, 13. вересня. — Банда мексиканських розбишак 
напала коло Квернаваки на автомобіль нюйорського купця 
Якова Розенталя, обрабували з гроший і дорогоцїнностнЙ'всІх 
ідучих автом, а самого властителя задержали, що 



Федеральний уряд вислав в погоню ^а рабівннками відді- 
ли війска. . 

СУД ЗАБОРОНЯЄ КУЛАЧНУ БІПКУ МЕЖИ ДЕМПСІ А ТАНІ. 

ШДІЯНАПОЛИС, 13. вересня. — Висшнй суд у сьому мі- 
сті заборонив відбувати кулачну бійку межи Демпсі а Тані, 
яка має відбутися в Фнладелфії дня 23. .вересня. 

З огляду на те, шо заборону видано в другому стенті, 
а не в тому, де має відбуватися бійка, правнини хочуть знати, 
чи менеджери бійки в Фнладелфії мають слухати суду з чу- 
жого стейту. 

НЕВДАЧА СТОЛИЧНОЇ ПАРАДИ КЛЕНА. ( 

ВАШИНГТОН, 13. вересня. — Мимо широкого розголосу 
паради Ку-Клакс-Клена в Вашингтоні, сьогорічна паради стяг- 
нула сюди богато менче людий, як минувшого року.^Р 

На сьогорічну параду приїхало ледво більше як™ ловина- 
учасників мннувшорічиої. Лишень, зі стейтів Ню Джерзі й 
Верджінії приїхало більше, як минувшого року. 

ІНДІЯНСЬКЕ ПОВСТАННЄ В МЕКСИКУ. 

МЕКСИКО,, 13. вересня. — Індіяни шіеменн Які в стейті 
Сонора повстали проти мексиканського уряду. 

Повстанці думали напасти на поїзд, яким їхав бувший пре- 
зидент Мексика Обрегон, але вІЙска, які їхали з Обреґоном, 
сьому запобігли. В повстанню брало участь 2,000 Індіян. 



ТЕСТАМЕНТ ПРОТИ ЖЕНЯЧКИ. 
НЮ РІОРК, 13. вересня. — В місцевому стейтовому суді 
предложено до потвердження тестамент Джана Стюєра, ко- 
трий помер 21. липня сього року, а котрий лишив своїм дітям 
по 1 доляровн, а кромі сього заборонив ховати їх на случай 
смерти в родиннім гробовий, як шо котре з них подружиться. 
ЗНОВА ТРИ ОСОБИ ЖЕРТВОЮ АЛЬКОГОЛЮ. 
НЮАРК, Н. Дж„ 13. вересня. — 3 товариства, яке запи- 
валося затроенин алькоголем, а з котрого вже померло два 
дні тому три особи, нині померло в- міському шпнталн дальші 
три особи. їх напнток був підпушений денатурованим спиртом. 
ВАЖНЕ Р1ШЕННЄ ІМІГРАЦІЙ НОГО УРЯДУ ПРО ПРИЇЗД 
ЛЮДИП, ПЕРЕСЛІДУВАНИХ ЗА РЕЛІГІЮ. 
ВАШИНГТОН, 13. вересня. — Секретар Праці як началь- 
ник [міграційного уряду видав роспорядок, на основі котрого 
мається допустити до Америки свобідно люднй, які втекли зі 
старого краю перед релігійними переслідуваннями. 

Роспорядок видано в справі одного Жида, котрий казав, 
шо він утік з України підчас погромів Жидів в 1920 році. 
ЗАКОННИЦЬ-ПАЧКАРОК ЗАСУДЖЕНО НА ГРОШЕВУ КАРУ. 

СТ. АЛЕАНС, Вермонт, 13. вересня. — Митові урядники, 
які переловили чотири францішканські монахині, як вони пач- 
кували з Канади до Америки коронки під своїм монашнм одіи- 
нєм, приказалн законницям заплатити 4,000 дол. мита й кари. 

Законниці заплатили кару сеЙчас І урядники дозволили їм 
їхати далі до Бостону. 

ОБМАНСТВО ІМ1ГРАНПВ. > 
ГАЛИФАКС, Нова ІШотія, 13. вересни. — Італійський ко- 
рабель Дорі висадив тут 108 Італійських їм І грантів, здурнвшн 
їх, що він довТз їх до'Злучених Держвв. 



НОВІ ЗЗАВОРУШЕННЯ 

ГЕРИН, Илинойс, 12. верес- 
ня,'— Кількох нерозпізнаних 
людий почало нині бійку 
пального оружа до переїзджа 
ючого дорогою авта. Напаснн 
юкалічнли тяжко їдуїих в 
авті Мека Пуліеиа та ного же 
ну і вбили иа місци Внлиема Го- . 
ленда. Урядники кажуть, що ції, яку перевів 
тлом битви була горівчана вій т 
межи двома бандидатмн 
лачкарів. 



РУМУНСЬКІ СЕЛЯНИ ЗА- 
СТРАШЕНІ ВИБУХОМ 
НАФТИ. 

БУКАРЕШТ, 12. вересня. — 
В- повіті Прагові отворено нез- 
вичайно сильний шиб нафти. 
Підчас отворекя шибу нафти. 
Підчас отворения шибу .нафта 
займилася, а відтак поплила 
рікою Міслеа. Селяни, побачив- 
ши горіючу ріку, думали що се 
кінчиться світ та кинулися до 
церкви приготовлятися на 
Страшний Суд 

НІМЕЧЧИНА РОЗБИЛА ВЕЛИ- 
КУ НАРКОТИКОВУ ШАПКУ. 

БЕРЛІН, 13. вересня. — Ні- 
мецький уряд копав на слід ве- 
ликої межи народної шайки па- 
чкарів кокаїни й опіюна. Аре- 
штовано нині 12 осіб, межи я- 
кимн є кілька російських шлях- 
тичів. Один з них має бути се- 
стрінцем царя Миколи Другого. 



ВОРОНОВ і його ПРОТИВ- 
НИКИ. : ; 

На останнім г- міжнароднім 
конгресі фізіольотів, що - 
дить у Стокгольмі, прийшло 
до дуже- гострої суперечки При 
нагоді відчиту нроф. Воронова 



відмолодженням.. Воронов 
предложив фотографії з рпера- 



з Парижа, про Його досліді! над збільшення. індустр 



ставить 



іа. 

ріюм" жінки. 

шимпанз-саницн повинна вро- 
дити людську дитину: Ці погля- 
ди сильно критикували англій- 
ський професор Карльстон І ні- 
мецький Білль, закидаючи Во- 
роновому, що користується 
старими фотографіями з перед 
3-ох літ і не має нових. З 1160 
осіб, Воронов оперував тільки 
жінок, а бувший асистент 
Штайнаха. який давно вже веде 
анальогічні досліди, шо Воро- 
нов, ствердив, що до цього ча- 
е вдалось лрищіпнти орга- 
ни одного звіринного роду ии- 
шому.' Воронов Заявив на це, 
що таки вірить у можливість 
народження людської "дитини 
самицею шнмпаша. 



виходить на денне світло, 
іькн разів вказували ми на 
факти знущання над вязнями в 
поліційних арештах і наші до- 
кази польська преса нехтувала! 



ТРАКТОРОПОСТАЧАННЯ 
УКРАЇНИ. 

Президія Держпляну України 
ухвалила плян тракторопоста- 
чання України на наступний рік 
Цього господарчого року на 
Україну довезено 2.546 тракто- 
рів. Наступного року передба 
чається довезти на Україну 
6.000 тракторів системи „Фор- 
дсона" та 100 тракторів енсте^ 



вс 



ГЇИШЄ ЗОВС! 

шу уявити соб 
десятка* 



ВСЕ ЦЕ ВЖЕ БУЛО.. 

Нова жіноча мода підстрнж 
і, яка зробила стільки людеі 
цасливимн (фрнзієри, лідстар 
куваті лами!) і стала причинок 
еодної родинної трагедії, ви 
дається таким винаходом мо 
дерного духа, що має вже на 

своїх правдивих і фальшн-Іі знуща 
внх апостолів. А скільки осіб Венклср 
бунтується проти неї! Згадати 
хоча би англійську королівську 
родину і тих мужів, які не всилі 
платити надто часто фрнзієра 
своїй жінці. Аж ось приходить 
звістка: у Палестині найшли 
ди біблійної оселі з 1500 р, 
перед Хр. Найшли там майже 
на милю довгий мур з бронзо- 
вої доби, вежу з воєнним зна- 
ряддям, чудово помальовану 
посудину з камяної доби, золо- 
ііарамеїшнкн, сто кістяків, а 
и цьому голову вавилонської 
богині неба, з зачіскою точ- 
ко такою самою як модер- 
жіноча підстрижка. Яке 
сильне розчарування для тих, 
яким подобається тільки те, 
чоґо ніхто не робив раніше! 



ДЕ МИ ЖИВЕМО? 

Львівські „Ділб'^з' 13. серп- 
ня ц. р. пише: ПІД цим заголов- 
ком подали ми вчора за „Ґа 
зетою Поранною" ревеляції 
згтоза вязннчнгіх поліційних 
ґрат дотично замучення 30-літ- 
нього банкового урядовця Вен 
клера у поліцінних арештах. > 
нинішнім числі ,, Газета Поран 
іа" продовжує ці реве.тяці' 
ііддержує в повній основі об-'годнті 
ннувачення в злочині вбиства ня укр 
евинного вязня, арештованого! вашім 
;а якусь дрібну провину: ву-]єтьсн 



ПОСТАНОВА ЦККП (б) У. 
'Ь ПРО ПРЕСУ НА УКРАЇНІ. 

Все зростаюча активність ро- 
бітничих та селянських мас, 
зріст радянського господарст- 
ва, поглиблення національної 
політики радянським урядом, 
- все, ще 
перед періодичною 
цо виходить зараз НІ 
( ., нові завдання. Прес; 
■ мусить стати дійсним організа 

анством,, агїтато 

робітннче-селян 
ських мас. Постановлено, щоби 
преса була не лишень щоден- 
ним інформадором, а стала го- 
лосом громадської робітниче- 
селянської думки. Радянський 
уряд України майже закінчує 
зараз українізацію державного 
апарату, тому преса мусить у- 
силити агітацію і закликати 
робітничі маси до Тфго, щоб 
їм стала близькою мова й куль- 
тура більшости населення УС- 
РС. Робітничі газети мусять 
звернути чималу увагу на спра- 
ви української культури, літе- 
ратури, побуту і т. д. Давати о- 
гляд журналів та книжок, що 
виходять українською мовою, 
робітників преси та кореспон- 
дентів обзнакомити- як сліду- 
єть з національною політикою 
українського радянського уря- 
ду, з українською літературою, 
культурою та історією. З ме- 
тою дальшої українізації та об- 
слугування української части 
робітництва треба прискорити 
організацію тії вихід масовоїі 
- робітничої преси на українсь-І 
і »:« д, П я того, щоби нала- 



АНГЛІЯ Й ФРАНЦІЯ ОБІЦЮЮТЬ ДОВЕ- 




Лігу Народів, щоби роз- 
до \року, однак другі дер- 

над приняттєи обме- 
вітет стану. 




. Англія заявилася за Францією. 



правильне забезпечен 
нської преси кваліфіко 
робітниками, відкрива 

Ураїні 



ер- ВУЗ*з факультетом української 



журналістики та літератури. 



Лікар: 
сліди на тілі 
аслідком катуєм..-, 
і що більше, що ПОВЧАЮЧА СТАТИСТИКА 
був божевільний. В р. 1922 було в Німеччині 
нормальний. Про- 3454 часописів, у 1925 — 3152. 
обі, що діється з цього року є їх 3257. З них 1967 
жертв, яких смерть виходить тижнево шість разів, 



СКІЛЬКІСТЬ БЕЗРОБІТНИХ 
В ПОЛЬЩІ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ. 

Господарча кріза в Польщі 
трівае надалі, а в наслідок то- 
скількість безробітних не 
зменшується, а навпаки -збіль- 
шується. Минають жнива і біля 
сво тисяч польських робітни- 
ків, які перебувають за кордо- 
ном у Німеччині і Франції, пі- 
сто тисяч польських робітни- 
вернуться на батьківщину 
тнмеамнм скількість безробіт- 
них значно збільшиться. А що 
буде зимою?* 

ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬ МІСЦЕ- 
ВОГО ЗНАЧІННЯ. 

Виконуючи постанову ВУЦ- 
ВК про передачу державних зе- 
мель місцевого значіння неза 
можному селянству, у Полтав 



118 сім, одна вісім, 3 одннз- 
цять, 2 девятнацять разів, 205 
раз тижнево, 255 двічі, 568 три- 
чі, 73 чотири і 7 пять разів. О- 
дин часопис випадає в ПрусІЇ 
па 20705 мешканців, у Баварії 
гіа 17ІІ68 осіб, у Саксонії на 20.- 
687, у Віртенбергії на 14,824, у 
Бадені на 15.791 у Рейншині на 
24.279, у Вестфалії на 25.406, у 
Бранденбурзі на 9.764, себто пе- 
ресічно на 19.201 осіб один ча- 
сопис. Просимо дія цікавости 
обрахувати, на скільки осіб 
припадає в нас один часопис, і 
волосся стане вам дубом. 

КУБАНСЬКА КОМІСІЯ ВИЇЗ- 
ДИТЬ НА УКРАЇНУ. 

Кубанський Окружний Пар- 
тійний Комітет вирядив на Ук- 
раїну спеціяльну комісію зазна- 
йомитись, як налагоджено 
справу в урядових установах та 
професійних і партійних орга 
нізаціях, а так .само вивчити 
культроботу Й постановку 
справи народньої освіти. 
Комісія зазнайомиться 

сільським 



яка займається склі 

іівачово.свої роботи, 
звіт в марті або квітни сл 

Франція й Англія 
оружна конференція була, 
.жави.сумнитаютьсїц.шо се 
Прнготовчий комітет ' 

ференцію, але _. 

товаиа на загальній конфеї 

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМАХУ НА МУСОЛІНІ ВІДОМИЙ АНАРХІСТ. 

РИМ, 13. вересня. — Італіянець, арештований за вннонаннє 
замаху' на життя італійського диктатора МусолІнІ, заявив по- 
ліції, що він називається Ернесте Джованіні. Поліція, однак, 
каже, шо вона вже прослідила, шосе не є його справдішнє Іия, 
бо він називається Джіно Лючеті. Має він після поліційного 
слідства походити з місточка Авенци в провінції Тосканії, та 
має бути відомим анархістом. Поліція має арештувати всю ро- 
дину підозреного, зложену з маТе'ри, двох братів I сестри. 

По всій (талії відбуваються тепер арешти анархістів і со- 
ціалістів, відомих з діяльності! проти фашистського уряду. 
Межо ннчимн арештовано Енріка Малятесгу, відомого Італій- 
ського анархіста. Богато люднй арештовано на основі лісти 
осіб, яку найдено в домі виконавця замаху. 

Мусоліні казав прогнати з уряду начальників поліції, які 
не передбачили замаху й не запобігли йому. Рівночасно він 
Мав розмову з американськими газетярами Й говорив їм, шо 
він не потребує поліційної захоронн для своєї особи, бо Його 
захороняє добра звізда, яка Його впевняє, шо він помре при- 
родною смертю. . . 

ТЯЖКІ БОЇ В ГОРОЖАНСЬКІИ ВІЙНІ В КИТАЮ. 
ПЕКІН, 13. вересня. — По заняттю Ґанкова війскамм уряду 
з Кантону" наступили в цілій околиці завзяті бнтвн й завору- 
шення, в яких мало згинути богато цивільного населення. Коло 
150,000 Китайців з провінції Гг"~ 

ПобІднІ війска Кантону с 
контрибуції. 

БОЛЬШЕВИКИ НА ПОМІЧ ЦІВАРЦБАРТОВИ. 

ВІДЕНЬ, 13. вересня. — Бодьшевицька амбасада в Відня 
відослала до Парижа весь архів про жидівські погроми, який 
находиться в руках большевицького уряду, та віддала його 
в руки -оборонця Шолома ШваріІбарта, вбийника Петлюри. 

Архів складається з ріжких документів і фотографій та 
має спис 5,000 Жндів, які мали згинути підчас погромів у мі- 
стах Проскурові, Жнтомкрн, Уманн, Білій Церкві, Фастові й 
Дубовій. Свідоцтва сі заприсяженГ рабінамн енх міст та уряд- 
никами жидівських похоронних організацій. 



ській окрузі намічено передачу 
земельним товариствам ■. біая промисловостю 
ми „Иол-Пуль". Власні заводи і $.600 дсс. землі. Передачу буде господарствсгм України. Комі 
України дадуть 300 тракторів скінчено до 1-го вересня з тим,"] сія хоче дістати «атеріял, щоб 
системи '„Запорожець". Пере-Іщоб селяни могли викорнста- як найкраще перевести україні- 
селенчим та бідняцьким го'спо-:тн відпускні їм землі ще цьо- заціго Кубані, 
дарствам трактори відпускати-. то року! Крім того, більше які В Краснодарі одкрито укра- 
меться, коли вони внесуть 5%'2.000дес. землі одводиться під.їнські вчительські курси . По 

задатку. Решту суми виплачу-' селище для безземельних се- ївсіх школах викладається укра- [ тб коло трй чверти милі. Причиною піднесення морського 
ватнметься протягом 4 .років, лян та родин червоноармійців. їнознввствО. булн певно вульканічні потрясення в нутрі землі. 



ЗАКИДАЮТЬ БОЛЬШЕВИЦЬКО- 
ЮВИ ФАВрРИТОВАННЄ ЖИДІВІ. /- 
МОСКВА, 13. вересня. — Українські робітники запроте- 
стували до центрального виконавчого комітету, закндуючи 
йому, фаворитованне Жидів. Робітники вказували на те, що 
так званий український державний комісаріат торговлі, роз- 
ділюючй місця в українських фабриках, -признав 300 місць на 
800 Жидам. Наслідком сього зарядження большевнцькі газети 
в. Харкові дістали богато листів з жалобами, внеказуючимн 
поднв на се зарядженнє, 

З відповіддю на сі листи виступив Петровськнй, прези- 
дент „українського центрального, виконавчого і 
кндуючн робітникам антисемітизм, вузкоглядність І к 
революцію. 




ВЛАСТИТЕЛІ АНГЛІЙСЬКИХ КОПАЛЕНЬ ВУГЛЯ 
ВІДКИДАЮТЬ ПРОПОЗИЦІЮ УРЯДУ. 
ЛОНДОН, 13. вересня. — Властителі копалень углі 
відкинули пропозицію міністра скарбу Черчнла, ліс 
властителі копалень, майнерн І уряд иалибн відбути 
конференцію в справі закінчення вуглевого страйку. 

Робітничі юнії домагаються під уряду, щоби ужі 
урядової' енлн та примусив властителів прийти на 



МОРСЬКЕ ДНО КОЛО ОСТРОВА СВ. ОЛЕНИ ПІДНОСИТЬСЯ 
ЛІВЕРПУЛЬ, Англія, ІЗ. вересня. _ Дослідники морського 
дна Лтлянтійського океану ствердили, шо коло острова св. О- 
ленн на захід від Африки воно піднялося заЇ5 літ на 2 морські 
мнл). На слід сього піднесення попар корабель, закладаючий в 
тому міси! шдморські каблІ/На карті, яка мала 25 літ, подано 
було, що море має 2,700 фатомів (себто 2,700 разів „У хлоПа"), 
або троха більше, як три милі, а тничасом при зміреняю гли- 
бини показалося, що глибінь виносить усего 660 фатомів. себ- 

' тг» игішп тпи увйпти ии ,і М ^ п і . . , ... . 
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„ЗУОВООА" (ІІВЕКТї) 

ГОІЛШЕО 1893 

Ошпсі Ьу ІЬе Цкгііпііа КіііопаІ АиоСІяІІов, ІД&. - . 



ЬШсй Ьу ЕЛІогІї! Согагоіїїее, 



Ептетеа и 5есоп(1 ГА» Міі! №№ »І ІЬ< Роіі ОЯсе оГ 'егїеу СПу. М. 3. 

Оп МігсЬ. ЗО, 1911, впііег ІЬе Асі оі МігсЬ. 5, 1 579. 
'Асссріїпсе Іог пШНпе її аресіїї гаїе о! роЛ«£е рточШй 16: іп ЕсеНоп ПОЗ 
оі ІЬе Асі ОІ ОсЮЬсг 3, 1917, аиІЬогіїеД Шу 31. 1918. 



5ЦВЗСКІРТІОМ КАТ £5: 
ТЬгее сепії а сору. 



І 7.00 

.« 3.75 
.» 2.00 



ТЬгее 

Рогеїсп апсі ;.г;е¥ СНу Каїеі: 

Оов уеаг ХЮ 

Ш гаопІЬа ; І і 

ТЬгее п 



ПЕРЕДПЛАТА; 

Поодиноке число три цент 

На рік : І\М 

На пів року. * 3.7і 

На три місяці 5 2.00 

В Джеми Ситі 1 Загратщсю: 
Н» Рік Ш 

::::::::! г» 



і. 7 і ' На три місяці • 



За кожду зміну адреси 



10 центів. 
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БОЛЬШЕВИЦЬКИЙ РОСКОЛ ЧЕРЕЗ РІЛЬНИЧУ 



Нечае ніші дня, щоби з Росії не нрнйшла якась вістка про 
боротьбу межи фракціями в російській комуністичній партії. 
Одного дня чуємо, що сваряться. На другий день, що одна 
фракція побідила другу. На третий день, побідникн вже про- 
гнали зі своєї партії побіджених „Ідейних противників". На 
четвертий день читаєш, а то вже тих „ідейних противників" 
"І жертви вказують, що бо- 



БЕЗБАТЧЕНКИ 

(Карпаторуське 



ротьбу ведеться остро Й 

За що ведеться боротьба? Кажуть, що боротьба се за 
джабя, за "Посади, боротьба особиста, межи лідерами, яких 
е більше, як посад. Маленька частнця правди в сьому є, але 
не богато. Особистою боротьбою не можна пояснити всеї бо-, 
ротьбн серед спадкоємців Леніна. „Бос" партії, Сталін (На- 
хамкес), певно зненавиджений богато товариша, бо він 
одяг чоботи Леніна, не маючи на се відповідної ноги. Всеж та- 
ки й не можна сказати, що боротьба виходить вся через те, 
що Сталін взяв собі Ленінову владу, не маючи Ленінової по- 
ваги серед партії. Причини мусять бути глибші, як оербисті 
ненависте й завнгти. 

Віднем Дюралі московський кореспондент Ню Иорк 
Таймс-з подає на основі своїх спостережень таке пояснення 
сеї ситуації в рядах комуністичної партії Росії. На його думку, 
комуністичній партії Росії вдалося при ломочн капіталістич- 
них методів винести Росію з економічного хаосу (безладдя), 
в який попала Росія через війну й революцію. Завдяки .сьому 
великі маси народа живуть нині в Росії не гірше, як вони жили 
ло війни, а в деяких случаях навіть ліпше. 

Щоби добитися сього, треба було аожертвузатн й вики- 
нути в болото не одну засаду комуністичної партії. Зі старої 
комуністичної догми лишилася л;ішснь одна річ, а сазіе дик- 
татура пролетаріату, себто те, що комуністична партія, яка 
вважається внеловиицею пролєтаріяту, панує як неподільний 
пан над краєм. 

Тепер якраз приходить хвиля, коли й сю остатню живучу 
точку комуністичної програми треба буде викинути й забути. 
А приходить ся хвиля через те, що 130 до 140 міліонів селян 
не хоче вираблятн на землі більше, як доконечно пс.трІбнсг"Тм 
самим на прожиток. 

Селянське пнтанне висить над комуністичною партією як 
громова хмара, яка кождої хвилі готова принести їм бурю. Се 
питанне клопоче уми большевнцьких провідників. Розаязка 
його' сс найважнійша справа будуччіжн. 

Ко.інб звести се пнтанне до найпростійшнх висловів, 
треба сказати, чи пнтанне обертається довкола сього, як може 
комуністичний уряд дати селянам два рази більше фабричних 
виробів по ціні два рази ннзчій, як досі. 

Над сим власне „як?" І ведеться боротьба в рядах кому- 
ністичної партії. Одні кажуть, .що Ленінову нову політику, ве- 
дучу до капіталізму, треба вести далі, а другі хотілнбн навер- 
нути назад до „чистої" комуністичної політики та старатися 
силою зломатн тих, які покажуться нєвдоволенимн з неї. 

Прихильники продовжування програми устугіств для се- 
лян показують на те, що в Росії й нині селяньство становить 
основу державної екомічної політики. Ломити селяньство, 
значить ломати основи держави. Коли селяни захочуть пере- 
міни цілої фінансової й промислової організації краю, після 
свого інтересу, то всякий, хто їм тут спротивиться, буде про- 
тивитися самим основам держави. Кріза комунізму лежить у 
тому, що міліонн селян поволн приходять до переконання, що 
Яри комунізмі, прн строгім виконуванню комуністичної про- 
н не можуть добнтнея того, що вони вважають 
і на плоди своєї праці. 

!р!гае заграницю перед робленнем занадто 
г ї спеціально перед надіями на селянське 
е в користь старого, себто царського; режіму. Селяни 
Росії на монархіста чні затії зловитися. не дадуть. На його дум- 
ку, вони навіть не підуть дорогою ^повстань проти совітів. 
Вони просто будуть вертіти бодьшевнцькнД уряд зі середини, 
пригадуючи йому його власні слова про свободу для селян, 
про селянську організацію Й селянсйкі інтереси. Способів на 
примушенне большевнцького уряду вони мають досить. Сили 
й відваги їидае бракне, бо політична свідомість та рішучість 
селян уже богато підросла, 

- Як наже Дюре'нтІ, грубі селянські пальці вже написали боль- 
шевикам на стІиГ: „.Чапайте товарів'*. 

За короткий час вони напишуть: „Ваша (большевицька) 
система мусить пропасти, як вона не може нам достарчити то- 
варів". * 
Наконеиь вони додадуть ще одну лінійку: „Змініть свою 
систему". 

1 так буде, як вони скажуть. Не міг їм спротивитися вели- 
* кий Ленін, то не опруться їм маленькі людці, що пробують хо- 
дити в його чоботях його слідами. 




КНИЖКА ДЛЯ ЧОЛОВІКА СЕ ТЕСАМЕ, ЩО КОМПАС ДЛЯ 
КОРАБЛЯ. БОНА ВКАЗУЄ ЙОМУ ПРАВДИВУ ДОРОГУ СЕ- 
■ РЕД ОКЕАНУ ЖИТТЯ І хоронить ЙОГО ВІД ПІДВОДНИХ 
ТР1 МОЖУТЬ ЗГУБИТИ ЧОЛОВІКА НА ЙОГО ЖИТ- 



На протязі всеї Історії най- 
тяжчої недолі зазнали ті укра- 
їнські землі, що положені су- 
межно з чужими народами, які 
оточують Україну зо всіх боків. 
Особливо тяжка була доля\тнх 
земель,- що положені на заході 
України, бо коли на сході ула- 
нський нарід відмежовувався 
від московського народа слабо 
каселениЦй теренами, а ще дав- 
нійше неприступними лісами 
болотами, на заході він 
•вався з густозаселеним 
ннших народів, як польського, 
литовського, мадярського " та 
А молдавського. Сдрінувшися з 
иепоборнмнм опором* для сво- 
го поширення з боку своїх за- 
хідних сусідів, польський нарід 
та мадярський, повів у свою 
чергу шалену експаизію на зем- 
лі східних сусідів. З того пов- 
стала боротьба з Українцями, 
яка уже довгі сотки років не 
вгасає. 

-Політично- державно пере- 
могли наші вороги, бо захопи- 
ли Галичину, частину Волині, 
Холмщину та Закарпаттю, але 
український нарід не піддався 
винародовленню й зберіг свої 
риси національної окремішнос- 
ти. Постійна боротьба на еко- 
номічному полі привела до то- 
го, що 

крайно ворожо до своїх гноби- 
телів. Найшлася лишень дуже 
нечисленна жмінка інтелігенції, 
яка зраджувала інтереси свого 
іарода, йдучи на службу наро 
да-переможця. 

Таким чином повставала спо 
лячената. змадярщена інтелі- 
генція, яка-замість проводу 
боротьбі свого' народа проти 
Поляків та Мадярів, провадила 
працю свою в інтересах ворогів 
українського народа. Так пов- 
стала зграя !:а Закарпаттю по- 
пів мадяршів, а в Галичині, 
Холкщині та Волині польоно- 
філій. Воші ставали на службу 
держави, ворожої їх народови. 
н за ..шматок гнилої ковбаси" 
просадили росклад та демора- 
лізацію національних сил, 
раїнського народа. 

В той час, як окремі одиниці 
започатковували нову до/іу ук- 
раїнського відродження, на тих 
землях розвинув уже досить 
широку діяльність новий чин- 
ник, що дія своєї корнети по 
чав провадити ту саму політе- 
ку нищення національної свідо 
мости українських нас, яку 
провадили Поляки н Мадяри. 
Тим новим чинником була Мо- 
сква, що внкористувавши нес- 
приятпі умови для земель Ве- 
ликої України, остаточно під- 
била їх під владу московських 
Парів, принявши разом з тим, 
прн московським царі ПстрІ 
Першім, стару українську назву 
,.Русь". Не багато, як двіста ро- 
ків тому почало зникати її за- 
бувати Імя напів-азіятської 
держави й народа „Московщн- 
а натомість набувало пра- 
во- горожанство імя нової дер- 
кави „россія", що повставало 
і переробленого „Русь". 

Виконуючи евси імперіаліс- 
тичні завдання, московські ца- 
енсм ..русекнх" Імпера- 
торів, повели наступ на ті укра- 
їнські землі, що ще були поза 
межами їх імперії. Користую- 
чись-з близької подібности слів 
„Россія" Й „Русь", вони стали 
називати всіх своїх підданих 
.русекими", замість\ звати їх 
„Росіянами", під який термін 
можуть підійти всі народи, що 
населяли й бувшу Росію, а між 
ними й Москвннн. Царський у- 
ряд почав проводити пропаган- 
ду серед українською населен- 
годовне Галичини та Закар- 
паття, яке ще зберігало - свою 
стару назву від пня ..Русь''. Для 
більшої європеїзації Москвн- 
нів та.затертя. різкої рі чьіщі 
у традиційно ворожих „Мос- 
каль" та. „Українець", почали 
Москалі «вати себе „ВєлІкоро- 
рамн", а Українців „Малороса- 
Такігм перехрещуванням 



що то були зайві зусилля, бо в 



природі не ножна ніколи лучи 
ти два виключаючих один од- 
ного елементи. Таке сполучен- 
ня мЬже або принести смерть 
одному з - тих елементів, або 
привести до" катастрофального 
вибуху. Не дивлячись на всі зу-' 
сплля московська стихія не 
й .проковтнути 
народа, а тому 
,о. вибуху й катаст- 




єн „ми. русе- 
Москвннн 
український 
нарід, що заселяв землі, які ще 
не були підбиті Московщиною 
та до яких ще не було приліп- 
лено універзальної 1 етікеткн 
Россія". В Галичину й на За- 
карпаття послано московських 
„послів" у вигляді „злата" та о- 
біцянкн ріжннх ласк від „Русе- 
каво царя". / 
Як каже народня приповідка 
„Аби було корито, а свині знай- 
дуться". До московського ко- 
рита почали збігатися ріжні 
неудачникн, яким не пощасти- 
ло дістати доброго пайка від 
Мадярів чи Поляків. Поволі з 
них витворилася група москво- 
філів, яка почала 'вносити в ла- 
ви свого народа нову антинаці- патг ^/початки вже' 



української землі з^Ії столинею 
Київ'ом. А своє відношення до 
Московщини опреділидь сама 
Велика Україна. В якому відно- 
шенню буде стояти Київ' до Мо- 
сковщини, то вирішить сам 
Київ, а не буде за нього ріша- 
ти Ужгород, бо йому далеко і 
не зовсім зручно. - 

Отже, коли народні провід- 
ники із Закарпаття нег хочуть 
валятися „гнилою колодою" 
під ногами свого народа; коли 
вони не хочуть, щоби всі їх зу- 
силля в боротьбі за Московши 
ну проти українства неї були 
боротьбою з вітрякамк,/то не 
ни повинні признати, що коли 
мають орієнтуватися у своїй 
боротьбі проти мадяризації та 
чехізації чи пословачення- сво- 
га народу на яку зовнішню си 
лу поза межами Закарпаття, то 
такою силою, цілком природно 
мусить бути Київ - , а не Москва. 
Український нарід на Закарпат- 
тю то плоть від плоті й кість 
від кости великого українсько- 
го народу з Його серцем Киї- 
вом, а не азіятсько-фінського 
народа Московщини. Тільки 
знайшовши свій- рідний грунт, 
тільки повернувшись до гос- 
поди свого рідного батька, За- 
карпаття зможе нарешті знай- 
ти тверді підвалини для свого 
відродження й національно- 
державного визі 
Для сього в крі 

- '« їх 
еміґ- 




ДВА НАЗАРУКИ Р1 КОТРОМУ . „Але до чого се баз 
З НИХ-ЮРИТИ? ізгоду між такими пр. 

Попали й мені кннжочки, які- ми ' як м1ж ^ ЧИ¥ на Р одом 

"ВИСИВ рутеНСЬКНЙ ЄПИСКОП |^дду^^£д|!^'-^^ї^д^^дуущ^ 1 ^ 

статий пана д-ра Назарука в ти Лухоморів та 

„Америтдг" . розслав по своїх зго ^ ; т .Р 

С Ха й ХжочГГзиГється^° мают ь богато- з^нл і (.та- 
Одна кннжочка назнваеться і сннки аеликої зальної посі . 



так: Др. всип Назарук. Наш Щ 



ональну ідею,- що той нарід е. лишень т аиер „кансьі 
рідний брат на пів-азіятсько- раціі із Закарп аття. Тут її ще 
фінського народу. Москалів. | міцно тримають у своїх лепе- 
тах ,,русскія православния ба- 
тюшкі", а їм допомагають свої 
греко-католицькі ,,угро-русн", 
та зграя москофільського гурт- 
ка, що захопила провід у свої 
руки по ріжннх ^карпаторус- 
кіх" організаціях. Завдяки їм 
Українці із Закарпаття своїми 
мозолями зароблять на годів- 
лю ріжннх московських „ба- 
тющек", що ззтроюють як не 
мадярською, так московською 



Ніколи не стикаючись з Моска- 
лями ранійше й-зовсім не знаю- 
чи їх, але увесь час жагуче шу- 
каючи врятування від польсь- 
ко-мадярського гніту галнцько- 
закарпатські маси почали прис- 
лухуватися до голосу нових а- 
гітаторів, які по більшості, сто- 
яли на такому 'культурному у- 
ровсиІ, що й самі вірили в пра- 
вдивість своєї пропаганди. 

Тому, серед Галичан та Кар- 
паторосів мреквофільство було 
розрослося в поважну силу. А- 
ле знову, як- ненатуральне, 
природне, а штучно нащіплене 
ЧВііще, воно' почало занепада- 
ти, не' встигши і:рннести з сво- 
го цвіту оаочів для московсь- 
кої держави. Ранійше н скорше 
воно почало занепадати в Га- 
личині; тут .остаточно дійшло 
до того, що остання фортеця 
москвофільства, найбільш ак 
тивна. Ідейна н міцна, нарешті 
признала свої 

ла кілька тижнів тому назад, 
що вона далі буде присвячува- 
ти свої сили на розвиток укра- 
їнськоїЧіаціональної культури. 

Такийсамнй рух почався й на*" 
Закарпаттю, ще в часи 



повільний -і слабий, але весяї 
росте, кріпне й набирає сили. 
Лише низький культурний рі- 
вень народа та великий наплив 
на Закарпаття не тільки моск- 
вофілів, але й чистокровних 
Москалів на час затримують 
звільнення, українського народа 
від москвофільської омани. Але 
всеж тс звільнення, хоч ПОВОЛІ!, 
але певною ходою йде. Нарід 
пробуджується до національ- 
ної свідомості!. Найбільшим 
покажчиком такого пробу- 
дження була, постанова про 
прилучення закарпатських зе- 
мель до України, яку зробили 
представники Закарпаття а Ма- 
рамарош-Сиготі в 1918 році. 

Якби тепер не намагалися мо- 
скофїлн гфнпинитн початий 
процес відроджвння національ- 
СВІДОмости українського 
народа па Закарпаттю, їм ходу 
історії назад не повернути. 
Пройде* час. і закарпатсь- 
ким 4 москофілан теж дове- 
деться признати, що у країн - 
рькнй нарід істнуе| що куль- 
тура українська є, живе 
розвивається. Разом : 
тим доведеться згодитися : 
що національно-політнч- 
іентрои мусить бути Київ, 
а не Москва, з якою Закарпат- 
ська Україна в історії жадної 
стнчностн не мала. Коли у своїх 
мріях, викоханих на московсь-. 
кім золоті;*ще можна перенес- 



пископат в Америці ї Боротьба'- 10 ™' не Р« вою- 

п ™ м^Г ють 3 такими, що живуть з ка- 

Проти Нього. | пітадіь „окладних грошей); 

Друга називається: Голос . с , д ^ нер аз бунтувалися про- 
Европейського Владики Прео- [ти царів . а вони 

священого Діоніз ІЯ й ияшгго- разо|( неваз . ЖЄ рд„с я з високи- 
лосн про наші церковні справи церковннии •достойниками, 
в Америці. |д над ЧІШ же вони ЖЄ р ЛИСЯ ? 

Зачуваю, що вже появилася собаки жеруться над кістьми, 
й трета кннжочка, але в «ашій а люди лю б лять такі кости, що 
парохії її ще не росширювано.' Ііа Ш1Х е хоч трохн мяса; тою 
Я дуже радий, що дістав е> кістю, що над нею гризлися му- 
книжочки, бо я їх можу.порів- хоиори й галапасн, був І е ро- 
нати зі ще одною кннжочкоіо.и^д „ а р д; д галапасн й му- 
лку я маю в своїй бібліотеці, а , хоморн жерлися й жеруться 
котра називається: До, Осші (Над ТіШі хт0 3 них иає р0 бучий 
ІазаруіьЩосее:суспІлі^ІііЛЯ-, нар0д нан Єільше ввенсатн - 
сн, боротьба кляс, буржуазія, г об д НратИ) або над ТИМ[ кому 
пролетаріят, капіталізм 1 орта- прж]асти се , що вже наздн- 
нізаців. Іра'лц а. народа. Та як сей виси- 

В сій першій книжці пише (Сани й робучнй народ починає 
пан д-р Назарук на самому протирати очи й хоче пригля- 
вступі так: |иутися, хто се його так скубе, 

„Від хвилі упадку української ( тоді всі галапасн й мухомори 
державности та її світської вла- перестають сперечатися поміж 
ди, проти котрої ні в минувшн^собою та збиваються в одну ку- 
ні, ні в сучасносте ніколи й ні- пу, в одну масу тай разом ви- 
чим не провинилася ніяка укра- ступають проти народа; одні 
їнська церковна гієрархІя— яв- засипають йому піском очи, 
ляється иайвнешим верхом на-|щобн народ не видів, о що їм 
шої суспільносте наш Еписко-, ходить \тпртяактк панн на- 
пат. Се верх признаваний ви страшилися ствдйКУ, то ксьон- 
віків і своїми і чужими, навіть' дзн (попи) почали' проповіду- 
ворогами. Не єсть се стан нор-|ватн проте страйку), друті вбн- 
мальннй. Бо Спаснтель, котро-^ають клин иіікяростии народ 
го слово сс найвищий закон (наприклад в Галичині кажуть 
для Церкви і всіх ПрацьовникІв темному мужикова, який гадає, 
ЇЇ — вчив ясно і виразно: „Цар-|шо латннник (чоловік римсько- 
ство моє не от міра сего". А се католицької віри,), та Поляк, се 
значить, що область Церкви се'все одно: те латинник, то дай 



кий В-встнік", і ,.Дснь" та дру^ 
гІ. зі шкіри лізуть та „просвї 
щають'' свій „русекій парід" 
кий розуміє по „русекі" так са- 
мо, як по болгарському, або 
сербському. Треба було би їм 
Памятати, коли редагують свої 
газети, що сталося із „бабуш- 
кой русекой революції" Бреш- 
ко-Брешковською. Вона в 1923 
році виступила на одному зїзді 
- в Закарпаттю й сказаіа палку 
гїромову. Плескали їй дуже щи- 
• Ч ро, а дехто заплакав почувши 
„редіює рускоє слово", так пн- 
ВійЯН. Правда, він там ще з* с алн газети. Але бідна москов- 



область духа і моралі. Одначе 

ну душу, національну свідо- 
мість. 4 

Ріжні ті „карпато-руескія 
газети, „Русекій Амерікансь 



ська соціял -патріотка трохи не 
впала від удару, коли один 
делегатів попросив, щоби вона 
повторила свою промову „п 
руевки". 

ц Та я-ж па русекі вам гаварі 
а", каже старенька бабуня. 
Але ми нічого 'не зрозуміли, 
бо ви говорили якось ннакше 
по руськи". 

Так само й ті газети, що пи- 
шуться „яцос'ь инакше па русь- 
кі". Коли візьмеш таку газету 
до рук, то знаючи мови україн- 
ську та московську, не завжди 
второпаєш, що там пишеться. 
Як же бідному „карпаторосу", 
яикнй ледве може прочитати 
друковане слово, добре йому 
відоме, а в цих ріжннх, „Русе- 
кій Американський В-встнік", 
„Правдах** та „Світах", він не 
знайде й 10% знайомих йому 
слів. 

Зайва трата сил і засобів, та- 
ка доля всіх безбатченків, що 
хотять доказать свій родовід. 
Закарпаттє має свого батька 
Київ та матір Україну,- тому Не 
треба цуратися їх собі на поги- 
бель, а людям на посміховище. 

Пора, вже хоч в Америці наб- 
ратися розуму та відмовитися 
від непотрібного русотяпства, 
а стате в обороні своєї- націо- 
нальної гідносте. , * ' ' 

Як у гостях не добрс/а дб- 
на ще краще*', — так говорить 
иудра народня поговірка: 



ю і фундаментом усякої здо 
роаої, суспільносте та трівко 
стн всякої її снТГи і там самим 
також світської. Колиж світська 
влада якогось народу впаде, 
тоді автоматично і самозрозу- 
міло остає ще Влада Духовна. 
Вона часто богато соток літ ; 
передержує на собі иенориаль- 
ний для неї тягар всякої 
репрезентації народу в .ча- 
сах/ коли даний ; нарід по- 
падає" е хаос І ' неволю. 
Той подвійний тягар репрезен- 
тації передержала більше ніж 1 



голос на пана) і так ще тісній- 
ші залучують кайдани робу- 
чого люду. 

Така негідна робота назива- 
ється по вченому: затемнюван- 
ня клясової свідомосте. Клясо- 
ву свідомість має сей, хто ро- 
зуміє, з якого „стану" вийшов 
і не дасться відвести від бо- 
ротьбн за долю своєї кляси, 
свого стану, ні' 'латинським об- 
рядом, ні панською ласкою, ні- 
чим". 

В другім МІСШМ1*ЬСаМО! кнн- 
жочки пан д-р Назарук пише: 
„Але не гадайте собі, що тс- 



пів тисячі літ наша церква під! пер для шляхти. най ліпші часи, 
страшенно тяжким гнетон оку- Де там! То давно шляхта малг 



пантів. Передержала — і все ра- 
до уступала другу - , світську 
репрезентацію світській владі 
нашого народу і нашої землі. 
Як тільки та влада появилася, 
вона ніколи не мала перешкод 



рай. Убє бувало шляхтич му- 
жика, а схоче дати на домови- 
ну для нього, то ще добрий 
пан: як не дав, то також ніхто 
йому нічого не зробив. Полн, 
щр Ж пер мають такі великі ро- 



від нашої Духовної Влади, а всеї,™ І скрізь бачать смертельні 
знаходила поміч і підмогу по} гріхи, навіть у тім, як мужик 
енлан Церкви нашої і Працьов- 
никІв ЇЇ. Доказів на те безліч в 



старих історичних імен двох тнея безпосередньо до Москви, 

народів царський уряд гадав^то в культурному, економічно- В КОЖДІЛ УКРАЖСЬКМ 
поволі злити в один монополії му й політичному, реальному ХАТІ ПОВИННА НАХОДІС 
Росію. Як, дальші Історичні по- жяттЮ, не можна дійти до Мос- ТИСЬ ЧАС01 



цілій історії української земл*І 
нема ні одного противного до- 
казу аж до наших днів — коли 
Працьовннкн нашої Церкви по 
всій земли і в усіх країнах світа, 
де тільки були священцки наші, 
обстоювали й підпирали світ 
ську владу України — навіть з 
проповідниць ^ конфесіоналів. 
Словом, га тисячу літ нашої Іс- 
торії ие було І нема ні одного 
випадку неприхильного пове- 
Осння нашої церковної Перар- 
хії супроти нашої світської вла- 
ди а'бо Представників ЇТ*. 
■ 31 сього писання виходить, 
що українські католицькі епй- 




перечнтає собі яку немил; 
часопись, — тоді мовчали і не 
бачили нічого: Всі лучші поса- 
ди (жировнека) серед чинов- 
ництва мала шляхта. Попівство 
І шляхта, ті два найвнеші стани, 
верховодили вмілім світі. Гірко 
було кожному, хто не мав ря- 
си або гербу^шляхоцької від- 
знаки). Такий, хочби ма'в і яке 
велике майно, значіння не мав 
ніякого: найпаршивійшнй і 
найдурнійцінй шляхтич мав 
періиенство й перед наймудрій- 
ш'ич, найстаршим тай навіть 
богатим чоловіком без гербу". - 

А-'в третому місця пан д-р 
Назарук пише: 

„Помагають їй прн тін два . 
роди платних на,ймитів : поміч- 
ків: одні вбрані в духовні ря- 
, другі в блнскуч'і':мухомор- 



Скопи є тепер одинокими прав- 
Йймя представниками україн- 

ськрго народа, що вони були! си . Другі в блнскучі'!иухомор- 
Такнмк гґЬсдставннками все, ко-' ськ і ковнірн. Одні клелчуть ро- 
ли .український народ не мавпуючу народови від хресту до 
свого національного уряду, і'гробу, щоби терпів і робив, 
шо за таких, представників їх Другі пильнують, щоби робу- 
прнзнавали й тут па землі, і там,| чи »УмроД не перемінив неспра- 
на тім світі. /Пан д-р Назарук ведливого порядку, так, як Гю- 
підноенть заслуги українських! го недавно, бо ледвн тому сто 
спнекопів для українськегго на-ікільканацять літ, перемінено" 
рода. Внхддить, що вони оди- Так писав пан д*р Назарук у 
"°*^ М ^_ УТЬ ,_ 3р ° 6нта Щ0СЬ ^-і^ижочці з 1915. року^ Хто не 
бачив автора, той сказавби. шо 



Так пише д-р. Назарук ПІД 
датою: Фнладелфія, 1926. 
Але я маю ще одну кннжочку 
В к< 



се зовсім другий чоловік писав. 
За #1 літ перейшов один і юГь 
самій чоловік від одного аж 20 

-тут б>^ 



Бон", а-ЛГ-ГР Оснії Назарук] 

Пошож^вер розширяється 

рові писання сього д-ра Наза- 
рука Но. 2.? Хто може в них 
повірити, коли знається, що 
писав д-р" Назарук Но.1? 

Мені здається, що вірити тут 
не можна ані одному ані друго- 
гоиу. Треба пождати ще 11 літ, 
а З а той час. вирине Д-р Наза- 
р\к Но. 3. і ві^« напише ще щось' 
зовсім инчого. Може дехто ска- 
, ати , яке нове становище змо- 

- цін ятн д-р Назарук Но. 3., 
£ к се не слушне питаннє, бо 
Д с6и хто міг припустити Н літ 
Т( ,мг назад, що д-р Назарук Но. 
5. займ? таке становище? ' 

Л дасть Бог дочекати ще па- 
на д-ра Назарука Но. 3., то ще 
й тоді не можна буде приняти 
поглядів пана д-ра Назарука 
Но. 3. за остаточні, бо він готов 
ще собі пожити 11 літ І ще раз 
змінити погляди. А може й И 
літ не буде потребувати? Мо- 
же набере такої вправи, що за 
один рік зробить те, ніщо дав- 
нійше потребував 11 літ? Па- 
■■ ви д-рови лекше погляди 
ушити, як нові черевики купи- 
ти. Тепер він клерикальні чобо- 
ти носить, а за кілька літ, хто 
?из. що він возьме? Може буде 
босо ходити, як Капуцин, а мо- 
же й польські „бути" на 
жах собі купить, 
дім. а покищо його пог; 
не журіння. На те пан доктор 
яогляди має, аби їх покидати. 
Як він сам їх не шанує, пощо 
нам їх шанувати. 
Нюарк, Н. Дж. 



ТОВАРОВІ . ЛИШКИ ЗБІЖЖЯ. 

Одеське статФоро підрахува- 
ло відоности-про врожай в о- 
крузі. По окремих культурах 
вродило — жита 7.487 тисяч 
пудів, озимої пшениці — 20.598 
тис. пуд., яровЙ — 1.118 тис. 
пуд., ячменю — 4.938 тисяч, вів- 
са — 779 тисяч, проса — 246 
тисяч, кукурузи — 10.176 тисяч 
і соняшників -1.112 тис. пудів. 

На потреби сільського насе- 
лення піде 17-6Ют. пудів зерна 
та на прохарчування міст 3.920 
тисяч пудів. 

Лишки по всіх культурах ста- 
новлять 24.927 тисяч пудів в 
той час, як в минулому році ли- 
шків по 




З УКРАЇНСЬКОГО життя 
В АМЕРИЦІ. 

НЮ ПОРК, н. п. 

Збираються святкувати врочи- 
сто 



На запросини Січи імени Бо 
гдана Хмельницького і Січи 
Чорноморської в Ню РІорку 
відбулися в середу, 8. вересня, 
чбпри делегатів місцевих това- 
риств в справі святкування ю- 
внлею Івана Франка. 



ПОКЛИК ДО СЕЛА ГОРОДНИ- 
ЦІ, ПОВГТ ГУСЯТИН. 

Дорогі Родимці! У нас ніхто 
не панахає, щоби була читаль- 
ня а нашім селі. Аж'доперва.по 
війні зачали люди думати за 



ло ще ніколи такої -приємної 
цигаретки як Кемель ~, 



В НАЙКРАЩИХ хвилинах життя ніяка цн- 
гаретка не дорівнює Кемелевн. Ніколи не' 
роблено так добрих цигареток/ бо виз- 
значність Кемедя є наслідком вправности. 
Треба вправности, щоб найти найкращий 
тютюн в світі— щоб приладити його так, 
як це можуть тільки знатоки найбільшої 
в світі організації. 

Що до популярности серед курців, то з 
Кемелем не може рівнятися ніяка ннша цн- 
гаретка. За свою якість Кемель був наго- 
роджений найбільшим попитом на нього і 
а ще в такій 



великій скількости. Відколи люде стали 
курити, ще ніколи не було в звязку з тни 
такого першенства, яке мають Комелі. Ке- 
мель нагороджує своїх приятелів безко- 
нечною насолодою^ бо Кенелі ніколи не 
перестають смакувати, ніколи не лишають 
по собі цнгаретного несмаку. 

Якщо ви ніколи не пробували ще Ке- 
мелів, то будьте ласка спробувати їх те- 
пер, а зазнаєте найбільшої прнеиности в 
куренню. Так 1 прохаємо вас: беріть і ку- 
ріть найлучшу цнгаретку— 

Закуріть Кенеля! 



Збори постановили, що на 
фарадах мають мати рішаючий 
голос представники товариств, 
а приватні запрошені гості гО- 
доСлорадчйй. 

Підчас дискусії над програ- 
мною- постановлено потвердити 
Іпляк Січий зарядити як пер- 
пі і у частину свята врочисту па- 
Інпхиду по Івані Франку, яка ма- 
' лаби бути відправлена в україн- 



в. і. вехмоьвз товассо сошрдят, ЇЇІЯВТОЯ.8А1ЕМ, к. а 



Раз Потьомків, невдоволенні. Запорожцями, казав до них: 
„А знаєте ви, хахлаї, що в мене, в Миколаєві, будується така 
дзвіниця, що як задзвонять, то н Січі буде чути"? 



. 

■ Гетьмановії Розумовському, як він 
бавлений булави, казали раз, що в нього рішучо забогато 
луг, і що деякі з них йому- не потрібні. 



і засланню, 



■ 



к Домі на 6-ій ву- 

1 Вечером в тій самій салі міс 
відбутися величавий святочний 
концерт. 

М. В. 



На збори зявилося поважне проСЕІту . 1924 року ми засну- 
чнело делегатів та приватних 
запрошених гостий. На запит 
представників Січий по( 
ся, що другі товариства 
плинів не мають; а котрі 
вали, реальних, кроків для пере- 
ведення плянів не зробили. З о- 
глялу на .те Січи предложилн 
місцевим організаціям присту- 1 
.нити до свята, яке Січи збира- 
ються -відсвяткувати дня 26 ве- 
ресня, а до котрого пригото- 
вити вже майже всі локіиченІ. 
По короткій дискусії збори по- 
становили приступити до свя- 
та, до якого дали 1 ініціативу Сі 



налч - читальню завдяки моло- 
дому священнковн. Він день і 
ііч. працював, над темним се- 
лом, ходив па селу, просив мо- 
лодих людий і зробили цегли 
Ггіоставнли вже. Тільки ще не- 
ма чим покрити. Тож просимо 
кас, милі братя І сестри помо- 
жіть у так важнім ділі, а рідна' 
ненька Україна буде вам вдяч- 
чня,. ' - ■. - . * - 

■Хто би хотів післати впрост 
ло краю, а хто хоче може пі- 
слажи на адресу': Ксеня Чагарин 
'■іяГ' Вруоеп, Зі, \Уооп5оскеІ, 
К. І., : а я вишлю через Обед- 
нашіє до краю. Дотепер жерт- 
ви зложили слідуючі: по 2 до- 
дирн: Настуня Полуяк, П. За- 
рівняй, К. Чагарин, Ю. Ґабрик, ' 
К. Бойко; по 1 дол.: К. Ліщня- 
,кя, Ю. Маланчин, К Полуяк, 
М. Древняк, А. Сопотяк, М. Ку- 
чер, М. Гніт; по 50 центів: А. 
Волинець, Иосиф Кава, Марія 
Литвннець; І. Мартинюк І дол. 
Разом $19.00. 
До Комітету входять: І 



Ксеня Чагарвв. 



,.1 

) ФРАНЦУСЬКА ПРЕСА ПРО 
ПОВОДЖЕННЯ ПОЛЬЩІ НА 
ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ. 



,Овва, - відповів старий Запорожець, - у нас є такі В Не ВІД1І0В1В гетьман, що вони мені не потрібні, Н 

окрузі'було тільки Щ вони заграють на Січ,, то так будуть в В ^ ^ ^ д ^ потрібний? .. |& 



!Л!ОШВ ПуДІВ. 



[Петербурзі гуляти". 



— 



ІВАН ФРАНКО. 



IV. 



Івана Вишенського зачисли 
ють звичайно до полемістів 
то боронили православє про 
ти заходів латицетва 
Се вірно, але тілько в части.І на р 0Д і в . 



Властивої полемічної аргумен-. латинсько 



ного писаннях не такідіст 



ні до вас і сиділи на сяископ- 
ськнх столицях як І ви, але хло- 
пи Христові ліпші від них бу- 
ли і нині є. Вони так само на- 
вантажували черева, як і ви, але 
хлопи Христові, голодні прав- 
ди, ліпші від них були і нині є. 
Вони свої трупи так само мяг- 
ко і коштовно зодягали, як і 
ви, але простаки Христові в од 
ній одежині ліпші від них були 
і нині є. Вони так само мали 
довкола себе драбантів, 
але хлопи Христові, що сам 
бі служили, лІпиГ 
були' і нині є. Тамтих Пн 
лати та іроди так ' само ша- 
нували ,і перед ними укля- 
кали, як і гіеред вами, але 
хлопи Христові, гонені і о- 
пльовані, обезчещені, погань- 
ів/ влучно збиває пиху та гор» ^ лен \ г обсміяні, биті і повбива 
дість українських владик і €■ 
рарків: „Говорите — каже він 
до них, — ті хлопи прості 
своїх кучках І донках сидять, а 
ми в палацах лежимо; ті хлопи 
з одної мисочки поливку, абв 



— < Б >. 

христіянське віроученне і тра 
дицію найстарших отців цер- 
кви та сімох вселенських собо- 
рів і зробили з релігії найстра- 
шнійший знаряд для духового 
У"»- та політичного поневолення 
Інаоодів. Ту основну прикмету 



гор 
гість. Ви 
найріжній 
найвнмов 

нійшими' психольрґічннми ма 
люнками. Ось яким способом 



зарозу* 

ато, як би веліла догадува- [ Ш енськнЙ виясним 
:я назва полеміста, тай то Ш иии прикладами 
істнві' догматичні дискусії у 
)го не орігіяальні, а взяті. пе- 
іажно з сучасних україн- 
(их або польських, полеміч- 
х творів-Толовна сила поле- 
<и Вишенського, яка дужк 
по переходить у сатиру, де- 
нь у його глибокім розумів- 
і етичної сторони спору МІЖ 

тииниками й православними, и<триІик хлепчуть, а ми прецінь 
головна сила, його, таланту в! п0 кількадесять полумисків 
острованню релігійних вІро-|р; жшши . смаками уфарбова- 
ень та- суспільно-політичних! них пожираємо; ті хлопи біч- 
зносин драстичннмн прнкла- 
іии, подробицями та порів- 
I пнями, взятими з дійсного 
иття. Се надає його' писанням 



Христа замучили, були подіб- Іван Вишенський не в пастирях, 



ській католицькій церкві св. Чагарин, Михайло ТнІт І Настя 
Юра аНю Иорку, коли парохй Полуяк. 
сеї церкви, не дивлячися на на- 
хабний похід епискооа Бога- ( 
чевського проти подібних на- 
ціональних свят, згодяться сю * 
панахиду відправити. Пред- 
ставники двох місцевих това- 
риств, вийшовши з погляду,' великий провінціоі 

що такої панахиди по Івану часопнс „Депеш де Тулюз" (18. 
Франку "йе повинно правитися, видань ) _ орган соц . раднкя,- 
заявили, що вони участи в свн- лів в чнслі 3 е лип ня, піддав і 
ті не будуть брати. Другі то-. передовів ттті гостр і й критя- 
варнства заявилися за панахи- ці ПОВОДЖ еішн Польщі в -Схід- - 
дою одноголосно. ч | ній Галичині.' — Бюлетень 

Як другу частину святочної француського Комітету проти 
програми ухвалено урядити терору з 24. червня, присвяче- 
сейчас після панахиди святочну ний весь Польщі, — з натнекол 
академію в честь Івана Франка, на положення українського на- 
Іона має складатися з кількох роду. — „Юманіте" з 3. липня 
святочних промов. Ся часть об- подає довгу і змістову статтю 
І ходу має відбутися в Україн- про схІдно-гЗлнцьке питання. 



не в панах, а в стаді, в простім 
народі. „А на панів своїх русь- 
кого роду не надійтеся, — упо- 
мшйє він, — бо ті панн відки- 
нулися своєї віри й мови І луп- 
лять незгірш чужих". Такого 
руського пана, що не дбає про 
свій' нарід, він називає „дити- 
ною, що колишеться в колисці 
роскоші", а вкінці показує, що 
коли цінити чоловіка Пі 
го чесноти, праці та загального 
добра, то оті бідні хлопи та КО' 
жумякн окажуться справді па 
пани бідними невольни 
амн, що термосяться в оковах 
своїх власних примх, пристра- 
стий та пустого Життя. 



книжки в обороні православя. 
■значить, треба було знати по 

грецькії й по латині, знати не ває, віддихає і постоює; а то 
тільки богослове,, але також длятого, аби простим і ііепись- 



ні, ліпші і чеснійшІ і славнійші 
від них були ^ нині є. Оттак то 
й вн^ панове біскупи, сидите на 
місцях єпископських, але не си- 
дите на гідности й чесноті; па- 
нуєте над селами, але над ва,- 
душами діявол пану» 



те Сі 
Проклят: 
скопами, 



далеко білбшу історичну та 
тературну вартість, ніж та, яку 
мають хочби наймайстернійші 
■ теолегічні полеміки в роді 
..Палінодіі" ЗахарІЇ Копистен- 
ського. Головну основу розло- 
му між латияством і правосла- 
пє'л Вишенський бачить у гор- 
дости датинників, а поперед у- 
сього пап римських, які задля 
своїх чисто світських, політич- 
них ціліей 'Протягом століть сн 
стемаї 



ським або моравським гермач- 
ком*) покриваються, а ми пре- 
цінь в атласах, адамашку і со- 
болевих шубах ходимо; ті хло- 

!ш самі собі і пани й стуги, а^»ся і«г™»»« *°?У™™*'™ 



; свяченими, але есте 
йменуете себе епн- 
але есте мучителі; 
міркуєте, що ви духовні, але ви 
поганці й язичники". 
Оттак ""то -смів тоді відзива 



„„ прецінь маємо по кількад.- то, шо йо* ніхто за» 
сять льокаїв у ліберіях; перед 
тими хлопами ніхто славний 
шапки не здійме, в перед нами 
і воєводи здіймають і низько 
кланяються. На таке кокошен- 

ні ^^ове біскупи, відповім його слів, шануючи його щн. 
вам ось ш-о: тГархиереї, що РІ"ь, прямоту . неустрашену 
відвагу, а заразом його чисте й 



не пе- 
реслідував; ' але його слова 
йшли з рук до рук, від брат- 
ства до братства, із монастиря 
до монастиря, а найблизша по- 
томність під живим вражіннем 



) Ґсрмак, здрібніле гермачок — 



трудолюбне «житте, називала 
його-святим чоловіком. 
Головну силу народі бачить 



історію, право церковне тг 
світське і богатр ще дечого нн 
шого, щоб з успіхом борони, 
тися. Зрозумів се Вишенський, 
бувши з Афона на Україні в по- 
чатку XVII. в. І вже потому пи- 
ав, що не виступає загалом 
роти шкіл, -але треба тілько 
ильнувати, аби в них не про- 
а.ю православє, 



„, де би кінчився зміст речен- 
ня, там нехвй'духом відпочи 




Такі богатї панн литовські, 
руські (українські) й польські, 
посилали своїх синів на високі 
науки до Італії, Німі 
Франції. Видячи, які ледачі лю- 
ди виходять із тих шкіл, а не 
доходячи глибших причин, 
ван Вишенський у своїх посла- 
ніях ударяв сильно на ті шко-* 
лн, в яких учать латинської та 
грецької мови, Плятона й Аріч- 
стотеля та инших поганських 
письменників. Не треба дума- 
ти, що Вишенський таі« І хотів 
лишити своїх земляків у 
ноті та відгородити від решти 
світа, аби тілько вратувати їх 
православє. Та проте певна річ, 
він довгий час не міг розі- 
братися в тих нових явищах за 
хідно -європейської культури, 
що напливали, на Русь-Україну. 
Латиняни, а особливо Єзуіти 
нападали на православє з ріж- 
них боків, опираючися на 
грецьких і,, латинських пись- 
менників, церковних і світ- 
ських. Грецькі патріярхи, особ 



Та зате як гар: 
пнеав він до прі 

НИХ ЛЮЛИЙ,г->1П 
СЬКНХ, СВ! 

поучуючи їх, як мають з по 
житком відчитувати книжки, 
або письма перед своїми пара- 
фіянами. Маємо образ, подіб- 
ний до наших читалень у пер- 
ших Початках їх'розвою, коли 
нерідко трафлялося, що пись- 
менний- у читальні був тілько 
один, священик або дяк, а ре- 
шта членів були неписьменні, 
отже слухачі, а не читачі. От 
тим то сей письменний повинен 
був не тілько витати, але та- 
кож поясняти людям прочита- 
..Поперед усього — пише 
Вишенський у своїй невеличкій 
інструкції, поставленій на чолі 
доконаної ним самим неповної 
збірки його писань — нехай 
буде читач тямущий,. у читан- 
ню біглий і бйстрозбрнй. Не- 
хай не повторяється і не зупи- 
няється на одній річн по два 



менннм слухачам ясне і зрозу- 
міле було значіннє того, що на- 
рисано. По друге, зібравши до 
купи братію правосланих до 
школи рано, по проспанню но- 
чн, поки ще світовий шум, грі - 
вога" і турбота не наляже на 
здорову і свіжу думку іЧіе пе- 
ретягне її до земних клопотів, 
і доки ще живіт не навантаже- 
ний старавамн, тоді -треба ч»- 
татн. По третте: не обтяжува- 
ти слуху немічних) людий дов- 
шим чнтаннєм, але власне ЗО 
або троха більше карток про- 
читати і на тім скінчити, а за- 
ложнвши закладку, проси слу- 
хачів на другий поранок на та- 
кий самий празннк і бенкет ду- 
ховий, і так поранок за поран- 
ком проходячи, аж доки не 
скінчиш усеї книжки. А зібра- 
них проси, щоб, хто зачав слу- 



тературної спадщини. Здобут- 
ком сеї охоти були три науко- 
ві праці, присвячені Вишен- 
ському: одна писана російсько- 
ю* мовою І друкована в „Кіев- 
ской Старинт." 1889, ч. 4, при' 
якій опубліковано декілька не- 
відомих досн творів Вишен- 
ського, знайдених мною в- ру- 
котінсі підгорецького монасти- 
ря; друга була простора роз- 
відка: „Іван Вишенський і його 
твори" (Літературно-наукова 
бібліотека, книжка 21 — 30), на- 
писана ще 1890 р., а друкова- 
на аж 1895 р., а третя популяр- 
на розвідка, друкована в „Хлі- 
боробі" 1891 р. і видана також 
окремою брошурою. В р.~1900 
Записках наукового 
товариства ім. Шевченка" том 
XXXV— VI. ще один причинок 
пізнання письиеяськоІ дї- 
яльности Івана Вишенського 
про згаданий внеше його .п 
друкований за його я 
Пізнійше в р. 19Г 



хатн здорові та тверезі думки, Вишенського зробі 



написані в письмі, той дослуху- 
вав і до кінця, а що з сего ско- 
ристають, се, думаю, пізнають 
сані з досвіду, коли добре ви- 
слухають". 

Ось і все,- що на разі маю ска- 
зати про нашого давного пись- 
менника Івана Вишенського. Не 
богато у нас у давнину було 
людий, котрі посмІднб і зумі- 
лнб так близько доторкатися 
до насущних духових потреб 
нашого народа, і виявляти ті 



або по три рази, але в міру, потреби та долеглнвостн його 
— життя таким горячим і ярким 
словом. Постать Гвана Вишен- 
ського була першою літера- 
турною появою', що ще при 
кінці 80-их років минулого сто- 
ліття абуднла в мені охоту до 



рівно нехай поступає слово за 
словом за стежкою того,' що 
написано. Нехай на запятих 
(противках) зупиняється тро- 
ха, на точках більше, а прой- 



ливо Мелетій Пігас і Кирило шовши дві, три або кілько но- 

Лукаріс, писали також листи ііже захопити точок, а особли-|наукового оброблення Його лі. 



иоєї поени. Основа і 
печерне житте і смерть Е 
ського — тілько в одній * 
моя поетична фікція, бо І 
своє печерне життє згадує Ви- 
шенський сан у заголовку сво- 
його останнього г 




ДЛЯ ГР. КАТ. 

І ДЯКОУЧИТЕЛГО. 
У вже ножна набуті — 

„СЛУЖБУ БОЖУ" 

ва три голоси 1 партитуру. 
Всі чотири княиол ЦІМ. 
•ЧЇОВООА" 

тс—і а 



МІТИНГИ ВІДДІЛІВ У.Н.С0Н13Д 

^ПГГЙвїЛД, МАС(Г. Тов. Іи.'Миіаі1 
лз Грушевського, від. 150, дає до ві 
дома усім членам і чденкнішм сеті 
в ідділу, то спеція а ь ний мітінґ відбу 
деткся * четвер, дня 16-го вересня, н; 
котрий проситься явитись точно о 7-і! 
годині вечером .в. церковній гали. На 
явившийся член їаплйтнТь кару 50 її. 
Є важна справа до вирішення. — Пе- 
тра 'Ші'Лгзн, ибеяс; Андрій Гусм, 
секр, . 

ЛЖЕРЗИ СИТГ, ІІ ДЖ. Тов. Укр. 
СІч.. від. 170, повідомляє всіх своїх 
членів, що місячні збори відбудуться 
в пятняцю, дня 17. вересня, точно о 
годині 7.30 вечером в" У. Н. Домі, 72 
Меріє Стр. На зборах будуть , важні 
справи до полагодження. Обовязком 
с кождого член., явитись. Прпгадуесь 
ІНїересоваиим членам, щоби прнвелі' 
-ьїЯ прн- 
Товари- 
Пригадується 
і своїх діти В 



СВОБОДА, СЕРЕДА^15-го ВЕРЕСНЯ. : 



_ 



РЕП.МІ. ПА: Бр. св. їв. .Хрестителя, 
взмвае отсни своїх членів, -щоби без- 
слівно явились на мітінгу дня !»-іо 
.вересня, зараз по Сл. ВожіЯ: Булка 
Клегнна. Цап Петро, Цап Стефан м.. 
Цап Катерина. Решетар Михайло, Ре- 
шетар Олена, фенцншни Марія, Греш- 
ковіан «;-Г решко Іван мо.Х Іванців 
Юлія, Шуманськл Анна, Хто з повне- 
ше викликаних не явиться, нехай по- 
тому нарікае сам на себе. - Лука Ре- 
шетар, предс і НнісУДжмелніг, секр- 

КЛІВЛЕНД," О. Повідомляється ч 
нів Той. ім. Ів.Франка, від. 334, ідо 
сячні збори відбудуться дня 1У. 
рееня, в неділю, в першій год. попо- 

Н. Ковтвлюк. рек. секр. 

Тов.' ім. 



: було з 



Ства - "беа вступного, 
членам, щоби вписували 
до молодечого Союза, б 
ї ріжні -випадки з дітьм: 
«Уйте своїх дггий, .щоби 
^о.-і.ііавлик, секр. 

ИОНКЕРС, Н. П. Тов. Подільське 
Січ, від, 8, повідомляє всіх своїх чле- 
нів, шо місячний мітінґ відбудеться'* 
пятнипю, дня 17. вересня вечером е 
годині пів до 8-мої в церковній гали 
ла'СЬеіітіі 51. Буде роздапке тікети 
■Ї&РЯЩРІ і ба-чь. лини відбу десь 24 
жовтня. Проситься ВСІХ ЧЛСІЧН КІЛ! 
-ніс!., .і лоніу.очпх проситься НІІр.Ь- 
ттп свої залеглости- - Т. Пилкі;: - 
-тедс; Гр. Сакалз, кас; Васнл: 

'. Сї ЛУІС. МО. Бр. св. Вол. 'Вед. • 
кого, від. 179, повідомляє них «син 
місцевих і пол,і місцевії);, що кваріал 
лий мітінг відбудеться о 1-ій ГОДИН 
попол'.'днн в неділю, дня 19. П'.-ні- ■■ 
в Народні* Домі. 1523 Пкорі Стр. Не- 
явившийся член під.іяіає карі 50 ц.. 
урядник 1.00 до.т. - М. Дмшришн: 
цредс; Т. Шпніь. секр. 

СТ. ЛЖОЗЕФ. МО Тов. Зап. Січ 
від. 355, подає до відома всім своїм 
членам, шо тов-ИВДяальинй мііііії 
відбудеться в неділю, дня 19. вересня. 

- — ■ на. і 

вакс 

сей мітінґ, бо 
звіт контрольної 
члена на час Й- 
ів. а урядник ІДО 
предс; Н. Кзд.г- 
инчшіЛ. секр. 



І. Л. — М. Вчк. 

НЕОДНАКОВА МІРІ 

(Оповідання з козацьки* 
' часів). 

"Боротьба під Корсуневі, скін- 
чилася. Польські, рійска розбн- 
то на прах, вождн іх: Потоць- 
хнй, КІдиноаський — лішли-Ш 
татарська агжан,^ 
весь п 



І собі Шило, а глянувііш на до- 
Ірунжого, сказав голосно: 
1 а» «.„..„<:„. -™,.™,, 



ЕЛМДИРА, Н. 
Франка, від. 271 

в неділю вечер о * 

члена є обовязком бути прнсутним 
тнпч, бо є важні справ* до полаго- 
<ения. Хто не має стаїута У. а С. 
нехай прийде то дістане, бо по хатах 
ніхто и буде розносити. Взнвавсь 
членів вписувати свої діти до * 
Гоюзз, бо час не чекає. - ' 
вуш. " 

ВІЛКС БЕРРИ, ПА. Бр. св. О. Ннко' 
ія від 99 повідомляє Своїх членів, 
о' тпнкваотальїшй мітінг відбудеть- 
19'. вересня, о'год. 1 
іепкоиній. Проситься 
-ули.на 



мій гол. Кождого 



Н- 

■ Грнг. Ле- 



попол., в гали 

нів. щоби прибули на час.» довгі- 
г мають внрівнатн свої залеЛіостн, 
.._ в противнім разі будуть суспендо- 
вані. Обовязком членів е старатися о 
її членів. НеприбувшнЙ член на 



таборі був 
крик, оповідання, спЬн, іржак- 
ня коней. Козаки опоаідалн про 
свої пригода з боротьби, огля 
дали Добуту' зброю, мінялися, 
одягалися в стягнені ^польсь- 
ких вельмож кармазинові 
жупани, * добирала і соф ко- 
ней, ЇЛИ, НА, 
сько'го добутого 
дн польські шатра з-всякни до. 
статком. А треба янати. ід( 



ТОЛ ІДО. О. Бр. 
167, повідомляє св( 
ри відбудуться дня 
ділю пополудні, то 



Мі:-,. 



год, 2-ій, пі; 
ЯеЬгик* А«к, Є кілька важнн.' 
справ до полагодження, Тому про 
екться всії члені вбутн гір'мсупіимі 
па час. На сих з бо рад будеся розда 



члена. Також проситься 
їх знакомих, котрі є тс. не с членами 
а бажають вступити до У. II. Союз;, 
і до Братства. — Б. Унисько. предс. 
її Розщіпка, се*р- 

- 1 ВЕСТ ПУЛМЕН. ІЛЛ. Бр. св. Арх 
Мняаіла, від, 243, повідом-тяе уш 
своїх місцевих,-! позамісцевих 'їденій. 
Сцо трнква:ртлльішй мітіпт відбудегь- 
ХЯ в «ділю, дня. 19. вересня, О 2-ій' 



ГОДИНІ ПОПОЛУДНІ! в гллн пзрохіяльиІЙ 
ПрОСНТЬСТ ВСІХ Ч.ТЇ1 



) явитися на цеі 

джеані. Пригалуетьм аВ тнм° "ієнам 
котрі ви не зложили своєї жертви на 
будову Снротиішя прк У. И. Союзі 
Лна пора відіслати сши 
І ТУ суму, яку вдалосі 
ассь довгуючнх членів 
я свої залеглости як з: 
і дітей, бо в противні*: 
разі будуть •суспеїгдояані. — Тимко 
Янсевич, секр. 



Уми 



СКРЕНТОН, ПА. Тов. Він 
їва, від. 176, повідомляє сво 
що місячні збори відбудуті 
боту, для 18. вересам, о годині 7.30 



рсдс; П. Гернан, секр. 

ФІЛАЛЕЛФ1Я, НА. Повідом: 
.іг„'в Т-^і Ш. 1а Франка, від.. 83, що 
•ітінґ відбудеться в неділю, дня 19-гО 
іересні о годнпі 2-ій пополуднії в до. 
ІІ.Тла Горожан, 847 N. РгхпкНп 51. 
; важні справи 
ісокаяй член по 
Карбівинк. секр. 




ПРОВІДЕНС, Р. АП. Тов. ім. Тараса 
'ііеиченка, від. 73, повідомляє всіх 
своїх членів місцевих і позамісцевих, 
іі:о квартальний мітінг відбудеться о 
:ісріиій годині ПЙюдудНЯ, » неділю, 
дня 19. вересня. Проситься членів зій- 
тися, бо е важні справи до полаго- 
дження. Обовязком членів е прибути 
ас. — Н. К., секр. 



вхопив сторожа за Горло, сти- 
снув, кинув на землю, взяв Ло- 
го: халат, оруже на себе й вий- 
шов з ляцького табору, огля- 
нувши його перед цньігарнень- 



ЛІСОВІ ДЕБРИ В АМЕРИЦІ, 



У Злучених Державах лиши- 
лося ; вже небогато зовсім диких 



ПОЗИЧ - тошон, конн. 



ЗАХОДОМ УКР: СІЧИ, 
відділ 222 Укр.. Нар. Союза 

. устроюєея 

ПЕРШИЙ 1 РАЗ 

КОНЦЕРТ І ВАЛЬ 

В СУБОТУ, 18. ВЕРЕСНЯ 1926 

В- ГАЯИ НЛ СНАРеХ вТМЕТ, 

ои> ень-ксн. 
Концерт викопає Аматорський 
Кружок з Ню 



чових курінш. 
« молодий, гарний з лиця Ляшок.їжінкИ Й дітей? 
"ї,*орунжий якогось польського! „Мовчи! — став кричати пол- 
" полка. Він дістався в полон і.ковнйк і почервонів зі злости 
тепер молив отамана, щоби пу-^Не слухайте, панове „браця", 
стив його на волю. |_ звернувся д\У кругом стоя- 

„Я знаю тебе, — говорив він,; ЧЮ£ ; „це божевільний.- або пя- 
— знаю з Київа,. де ми тоба ! ни й". . . 

ходили в цю саму школу. Ти' Скажл скільки хамів зібра- стався шасливо цеї ноч \ д ? пе Р- І'всю'ди • вже добилася людська 
втік на Січ, а я війско. коло Хмельницького й ко-'"" 1 

Пожалій мене! Чей же ти зна- , ли , дуиа ; е насТ упати на нас?" 
єш, шо я не по добрій волі пі- (заП итав він Шила, 
шов на війну, а жовнір мусить;' 
повннуватнея. У мене' молода 1 „ 

— стиькн, скільки пол: 



Початок точно о год. 8. вечер. 
Вступ 50 центів. 

До' численної участи запро- 
шується місцевих і позамісце' 
вих щирих Українців. 

Уряд Товариства. 



■ 

, ОРМРОД, ПА. Бр. св. О. Ннколая) 
повідомляє, шо річний мітінг товари- 
іггм .відбудеться о годині 4.30 пополї - 
в. неділю, дня 19-го вересня в гали 
пїі ро діяльній. На порядку нарад спра- 
іяміанне контрольної комісії і вибір 
нового уряді'. Ііеявившнйся член за- 
платить кари $1.00. а урядник $2.00. 

Грннько ПатраЯкб, предс.; Дмитро 
Ьяла. секр. 

1 ВІЛКС БЕРРИ. ПА. >їр. сі. Гванз 
Хрестителя, від. 223, повідомляє своїх 
"ленів , що трн-квлртальннй мітінг 
иІдбУдетЬся в неділю, дня 19. вечерсня 
»Ч0аз по Сл. БоікіЯ в гали церковній 
635 К Ніусг 5і. На порядку нарад бу 
де с право їлатій кгнгтріїльної Комісії. 
КоїЬднй -ч.тен має явишся І виповня- 
ти свій обовязок. Котрий член Ще не 
зяокн* своєї вкладки на Снротнпець 
просніься, щобн прийшов і заплатив. 
— 1. Баризсь, предс.; Лукаш Худоба, 
к*е.'; Григорія Гулька, секр. 




ГІЛР-ПНС, ПА. Бр. св. Андрія, від. 48 
повідомляє всіх місцевих і поазмкце< 
вид члені», шо три- квартальний міпмг 
відбудеться в гали церковній в педі- 
Яп, 19-го «реся» аараз по Сл. Божій, 
Уряд -Братства просить, ніобії всі чле- 
ни явилися точно, бо е важн( справи 
до полагодження. Перто спрапа буде 
іправоздлішс коїггрольортв; друга, ви- 
ріпнлине довгіп; дальше будесь прн- 
і.ималі нових членів до Бр. і У. Н. Со- 
іоаа. Нсявніпїінпся член буде ка] 
після ухвали братства; член '" 

%-ряднні( Я .00.' КблГне мпла 

0я, буде сушендовання. — Ріоснф 
Мнцьо, рек. секр,. 



ічтетіевнх і позаміспеїжх члепїв; 
мггінг за трети* квартал відбудеться 
в суботу, див Г8. вересня, точно о іль і 
м в гали церковній, 1А2 ■ 

т&ит аей мітінг е обо' 

в члена явитися. НеЯ 
«платить кару після 




'. Н. Союза, щоб 
на ніч иітінту, 
відіслати спис 
„ У, яку здалося 

янрівнали свої з|- 
пий, бо в про- 
.гтіеидоваяі. Нз 

Юїа бел вступної оплати. — М. Заве 
руй. яреле ; Івг Кравчук, касі И Сто- 
рожук, е(кр. 



ВПРОСТ аЬ гданьска 

3-тою КЛЯСОЮ 
ОДИНОКОЮ БЕЗПОСЕРЕДНОЮ 

ЛІНІЄЮ. 
Не треба пересідати з корабля на 
корабель ані везтися довго поїздом, 
що е правдивою вигодою. 

З Даицігу поспіти! пойдн'до Льво- 
ва І других міст в Галичині, Буковині 
і Підкарпатській Україні . 

$180 ТАМ І НАПОВОРОТ 
третою кЛясою туристів (бувша 
клас*), лишень $10 понад т 
трету класу о одду сторону, $11 



^Як ся>маєш, хорунжий?! А 
що, прийшлося стрінутись? Ти 
попавсь нені в руки - під Кор- 
сунем... а я"... 

Ляхи здивувались. Що. козак 
сміє, говорити до полковника, 
цл н називати його знайо- 
мим? Така смілість була в 
їх 'очах злочинством*: Всі во- 
ни глянули на полковни- 
ка, а Шило, ізнеможекин дов- 
гою'" боротьбою, ждав ' 
полковник розвяже йому руки, 
нажене всю сволоч- до чорта, 
засалить його за стіл, почастує 
медом і відішле* вільним в ко- 
зацький табор. Але не так ста- 
лося! Полковник почервонів віді думав над одним 
гніву, приступив до Шила і з . — Як увільнити 
лої силн вдавив його в лице! . платитись шля; 
Ех, чому були звязані 1 козаць- 1 підлиту 
кі руки? Таки в ляцькін таборі смер 
бувби Шило розніс підлу гади- 
ну, яка за добро платила зне- 
вагою. 

к називаєшся, хто ти? 
— питає польський полковник. 
. ,„Я такий, що не відповідає 
'падлюкам. Поглянь на меч, я-, 
кий маєш при собі, то цей сам, 



наставив другу сторону й ска- 
-зав: 

,Це було за мою доброту, 
що. я наділив тебе волею; пе- 
чи ще Я -з другої сторони- — 
за подарований меч і контуш 
червінці! ■ ,.- 
- Нараз дався чути голос труб. 
, ,ІІІ,о це? — крикнули ВСІ. 
„Козаки наступають, що труби 
трублять?" Полковник- вхопив 
ва. бунчук і крикнув: 

„Давайте коні! А цего хамі 
коли|взяти й заперти добре; Його 
живцем спалимо". ■ 
-Звязали Шила й заперли і 
добре стереженім шатрі. Реб- 
ра боліли Шнла 'страшно, мо- 
тузя стискало руки. А дух його 



Сидить наш Шило й отирав 
піт з чола, а перед ним сюїть 
звязаннй хорунжий. 

А що ясний пане?— завитав 
знова до мене в гості! Певно 
хочеш коня, меч, жупан і чер^ 
вінців на сорочку.;-" 
Шляхтич похилив голову.'" 
,Д може би мені дав 



На кінці українського табо- 
ру сидів при розложенім огні -який я подарував тобі: а Vоже 



молодий отаман одного із сі-|маєш ще один з цих червінців, 
" Перед ним стояв'які я-.дав тобі на сорочку для 



пощочину, або припік ребро?" 

Шляхтич*' прошептавг Убий 
мене, а' не знущайся! Кажи по< 
вісити/ убити, а скорої" І за 
Плакав Ляшок. 

„Ні! — сказав Шило. — Я 
козак, а козацькі обичаї ннак- 
ш'і, як ваші. Пожалів наш геть- 
ман евбго короля, пожалію я 
тебе! За пощочину дістанеш 
сто нагайок і то татарських, бо 
,, щоби від- т „ негідний козацької иагайкн. 
чеви за його з а підлість каратй не моя річ; 
Хай буде, що хоче, й| вона покарає тебе саме. А меч, 
мідянім бику, лише! якн ґ! н дав тобі," віддай!' 
жне відплатитися за | сталося по словам Шила, 
пощочину! / Стиькн було зміни, що .козаки 
нув він" руки, та вони -вділили шляхтичеви''не сто, 
тріснули лише в суставах, а мо-; Т р И с откн нагайок І пустили до 
туз я не-пустило.Ч витягнув він ( польського табору, 
руки другий раз, і руки затрі- Шило дожив в Січи довгих 
щали й мотуз пук. ; . літ. У него було добре серце, 

'„Вільні руки, славити Б0га",! в і н ' жа лів часто Лишків, що по- 
— сказав собі Шило. У него за| пались йому в,пблон.' 
холявою був ніж і він продіра-' 
вив ним задню стіну шатра, | 



ДРІБНІОРЦйННЯ 

школи здвсім л.ром. Нлпт^,. 1" '» ' 
«о потреб. Може иесїагн, пишш. ,', 

5ІСЖтПГ ВА2АК, ^ "" 



ПОТРІБНО ЖЕНЬЩИН. 

ЖЕНЬШИИ 



щоби. 



до паковаиня і вибирлния оріхів 
загальної роботи я фабриці' іг.к..,^ ' 
між 17 а ЗО літ; догідні устівя г м : 
>а алкґяа. 
ІКЇ НЕГОЕ ШС„ 

«г У*гк Оіу ^ 

?Чіг? ап.|5 



ПОТРІБН05 МУІІЩН до науш. „„, | 
гумових колесах; вдатвя підчас М . 1>ИІ _' 

Голосптнся під ч. 2Ц.Ц 
232 УЕІІОМА АУЕ-, МЕ*АНХ. Н. ^. 



НА ПРОДАЖ ДВА ДОМИ близь™ 
фабрик і маркету, однії дім -І ьім<: 
лруїнй 9, на 5-ти ЛОТа.і. Ціїм 
Голосктнсл до:" . ЇИ-14 

КЦОУ МОУАКОУІСН. 
ПІД Мегу Для Зі.. Сиюа 5и., 
РІіиЬигкЬ. Р>- 



— 



УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА и 
хія св. МнхлТла в Кет/ Кяуеп, с< 
пошукує дяко>-чктеля здібною щ 
дйтн школу,' хор і представленая 
1-го жоЕїтня 1925. .Зсодошенш! ііі 
слати на адресу: К*г 



123 І 



ко. А хоча рукою мусів все під-: пр0СТ0 рі Ві в гакш стані, як со 
трітмуватн спечене ребрКлі-| творча т х природ^. Мало 



„Хамів у нас", — відповів Ши. 



гнити ^полош;-""""' шляхт " ™ "отузях у Та- 
тарнна, а славний наш гетьман 



жінка, двоє дітей, майна не ма< 
ю, прийдеться 

помилуй мене! Коли верну здо 
роВ, продам останню сорочку 
й відішлю вам окуп". 1 • 

Отаман, а називався він Пет- 
ро Шило, засміявся. На що йо- 
му грошин за ляцьку* сорочку?; 
У нього стільки червінців, що 
більшу часть роздав простому 
народові. — І ■ подумав со- 
бі Шило: „Чорт бери! Може й 
ходяв Зі мною у школу, до Я' 
кої пхалося чимало бідно: 
польської шляхти. Щож? Він 
воїн, служити мусить". 

„Ну, іди з Богои, куди хо 
ічеш!" — сказав отаман. 
^ Ляшок від радости вхопив 
"чорну від пороху руку Шила й 
став цілувати. 

„Ах, я віддячуся тобі життям. 
Колись в потребі віддам душу, 
заступлю груддю" — лепетав 
хорунжий, Отаиан казав пода- 
ти збан меду, почастував свого 
остя, казав дати йому гарний 
жупан, подарував меч, дав ко- 
їш, о до кармана всипав повну 
жменю червінців. 

„Завези це дітям і жінці! Ска- 
жи, що це від козака, шо на- 
зивається Шило, 
пішов хорунжий, 



ого козацького відділу 
Прийшло опять до великої*, 
боротьби. Задзвонили чесні 

Зборовяии в дзвони, а >^>и ■ ^ МІНТГЬ на собі „од 
польське вінско стало переои- 



нога і всюди людська рука по 
робила свої зміни, 
| До тих небогатьох виїмків, 



Хмельницький наступить на вас 
тоді, коли схоче. Буде досить 
часу розбити вас на прах". 

Ляхи почервоніли зі злости ; зав шило», жду я на одяого ; 
П стали стукати шаблями. Пол- ' ьможіюго, 
від гніву, 



цивілізації, належить ліс Супі- 
. І ріор 

кинулися на них. Гуляють наш,,; { п(н1|тоій „ інкоті , коло т . 
гуляє В Шила Забу» иа біль „ адійсй<о! авиці Приступн- 
ребер, з»,тае шляхту - при ньог0 м 

ньому його вірннх товариш^. . як по вод , |а ІЙДІЯНСЬКИХ чо> . 
„Не зачався ще мій день, ска-! . - . . 



і попадеться 
- і в мої пуки!" 1 діждався. Всту- 
крнкіов: „Подайте смолоскип. 1 бій пмк буВ шого хорун- 
Колн припечеться його ~ стер- ЖОГОі а віи саи на переді . Смі . 
во виспіває все . до ударнлн к03 акн й полк роз- 

1 зачалося погане, страшне: бився. Полковник хотів завер- 
терпіння. Козака роздягнули, ,н>ти конем, але як грім з ясно- 
принесли запалений смолоскнп|го небз скочив на него Шило, 
й приложили до ребер Шила. [ „Здоров, товаришу!" й 
Вонь печеного тіла понеслася! чем вибив з рук шаблю Ляі 
по шатрі. Лице, мученого по- вхопив його за карк, заложив 
блідло, але він так сильно за-!аркан іш шию, підігказ коня й 
тиснув зуби, що ні один стоніповолік полковника за собою, 
не вирвався з його грудей, а Скінчився бій. В таборі ра- 
противно, коли відняли огонь дість, попамятають Ляхи Збо- 
від одної сторони ребер, він 'рів, поки жити будуть! 



старої 
Код» заміряєте 

ДО ГАЛИЧИНИ 
поінформуйтеся о-їаді. , 
. БАЛТИЦЬКО^ 
АМЕРИКАНСЬКОЮ ЛІНІЄЮ 
Слідуючий відЬд юрабдів: 
„ЕСТОНІЯ" ...... 21. вересня 

„ЛІТУЕНІЯ" 12. жовті. 

яацн голосптнся до місці 
або впрост ло лінії 

ЗТ., ИЕ* УСЧЦ. 



БАНКИТИР УМЕР 

ХМКДІ1 9 СиьСЬІвгб «ШТТ> 

■ЧИ» 

вкгуїм • Ш' Шт м •««. 

, ЦІШ86МПО, 

вамотошм мат. дд 

4УОІОІГ 



Минув довший час, минуло 
більше як рік. ; Козацькі полки 
підходили під Зборів, де табо- 
ром стояли Поляки зі своїм ко- 
ролем. . 

Як розвідчик до польського 
табору — був висланий отаман 
Шило. Туди виїхав він з поло- 
виною своєї сотні. В 'ОКОЛИЦІ 
нннішного села Манаєва стрі- 
тнв він відділ польського вій- 
ска. Засвербіла козака рука, кн- 
нулись-на Ляшню, почався бій 
На нещастя однак Полякам 
прийшла поміч, а хотяа Шила 
не дав нікому* до себе присту- 
пити й стелив Ляхами землю, 
То таки хтось. з них закнпув йо- 
му з заду аркан на шию й тоді 
вже -леремоглн його вороги. 
Звязаного Шнла привели у та- 
бор. Виринули вельможні па- 
ни, ч сталн оглядати полонено- 
го козака. В шатрі полковника 
зібралася рада, яка мала дові- 
датися від полоненого про силу 
наміри козацького вІАска. 
Введено Шила в шатро, — але 
як здивувався він, коли поба- 
чив, що- полковник, це добрий 
його зрзйомнй, цей самий 'хо-; 

рунжнй; яко він помилував гід 
Корсунем.- 

,Е, не прийдеться погибну; 

оце козаковн" — і 



УВАГА* : г^ .ШЕІПОЯіе. МІШІ.! ~Ш Шк\ 

ЗАХОДОМ укращсікого' ДОМУ ПРОСВІТИ 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 13-ГО ВЕРЕСНЯ, 1926 РОКУ 

□ годині 7.30 вечером 
АМАТОРСЬКИЙ КРУЖОК ВЩОГРАЄ 
чудову драму на чотнрн дії 1. А. Тогобочного 

їіа котру •запрошується всіїї Українців 'мГста Міішеаноліс 'і з 
околищ., як найчнеленнійше прибути на се дуже гарне пред- 
ставленне, бо пізнійше будете " жалувати, щосьте опустили. 
*<Х , Комітет. 



ІАИКРЗПР.ЧНІИШЕ 



І ХИСКОРЩЕ 



ІАРТАНЬШЕ 

АМЕРИКАНСЬКІ ДО. 



'И ДО ГАЛИЧИІ 



СТАНДАРД БАНК 

ЗНАНИЙ від миогих літ Банковий ДІМ доручає яоляри І 
почтою або телеграфічно до всіх 
України, за дуже низьку оплату. 

ЩАДНИЦЯ 

Уряд/ Злучеинх Держав, СтеЛту і Міста Ню Иорку 
' прнннна» ^ 

ЩАДНИЧІ ВКЛАДКИ І ПЛАТИТЬ 4%. 

КорИСТаЯте 3 чесНОЇ І СКОроТ уСЛуГН. 

Ба"";. створений '» 8 - > '»' години вечером. 



БТАИОАКО БАНК 

■Н V О • ЦиП » "\ — ~* . ■ м а. її І иі\ П 




нах (кену) і через те люде туди 
не заходять, в лісі богато зві' 
ринн і в воді риби та взагалі, 
все таке, як було сотні й тисячі, 
літ тому. Ліс е федеральною 
власностю і стоїть під наглядом 
Лісового Бюра в Федеральнім 
Департаменті ' Хліборобства. 

Одначе та ни приступність лі- 
сп має свої небезпеки й невиго- 
ди. Колибн трапився пожар, то 
нема змоги його-рятувати і мо 
глаби вигоріти значна частина, 
як вже богато лісів в Америці 
вигоріло. Нема можливості^ 
використати дерева і богато 
його гниє і пропадає. Врешті в 
межах федерального ліса г який 
обіймає близько міліон акрів, 
є ще поверх чотириста /'тисяч 
акрів стейтовнх і приватних зе- 
мель, якими власники не мо- 
жуть покористуватись, не маю- 
чи доріг, щоб туди дістатись. 

Тому стейт Мінесота та, ті по,- 
віти, що межують з лісом, звер 
иулнсь до федерального правн- 
тельства за дозволом будувати 
дороги й за грошевою субсиді- 
єю на ту будову. Та з другого 
боку було богато протестів, з 
боку людей та товариств, котрі 
думають, що вартоби зберегти 
хоч на ноказ таку первісну пу 
стиню; дороги ааманилиб туди 
тисячі автомобілістів, а там 
зараз зявилисьби- літні помеш- 
кання, заїздні доми, газолінові 
стані і та всякі ннші зявнщя ро- 
вочасної цивілізації. Щоби , за* 
довольнити ті суперечні дома-' 
гання, Лісове Бюро виробило 
плян, по якому ліс має бути по* 
ділений на дві приблизно рівні 
частини по яких тисячу -квадра* 
тових *иль. Одна частина має 
залишитись в такім стані, як е 
тепер,.домів і помешкань ста- 
вити там не вільно,- доріг буду, 
вати не будуть і Доступ буде 
тільки на човнах по воді. В дру- 
гій частині будуть .побудовані 
що найконечніші дороги і буде 
дозволено їздити туди і 
ватись на стільки, на скїльї 
воно взагалі дозволено в 
жавннх лісах. 



ЇЧ-К, 



ДЯК» 
всякі дяківські 
віснр і ал( 

Зго.ТОШЄННЯ СТаїК і:.: . . 

5УОВООА. V. Ь 
83 Сшгні 5(., ітеу С : і . N. ^ 



ПОШУКУЮ п-: Теддора ГоЯика. и>- 
аои 'Я-Стттг. Гадгясітріїй мл; 1!: ... 
їодктнея а ВІгмА.Сіїу. Р).: іня йоги 
жени Тереса. ПоШукую в дуже а.іж- 
Ній справі. Хтвфіврв нею лив. ііби 
пін сам, Исх.іП агр/п.ечт на адресу: 
РЕТЕК ВОЬЕ5ТА, 8В18 \^»у Ампік. 







САМОТНЯЯ інтелігентні' ш'шшп 
пошукує помешкання при укрліисьий 
роднні в. місті Нір Лорку. июбн було 
між вулицями ВІД. 14. Я.0.А2. вулиці. 

Голос йтись до: ;Т.-Г, 
ЗІСНОМЛ - ВА2АК, 
34 Е. 7іЬ 5іг«-., Не» їогк. N. ї. 



МАЛИЛ ФТЛЬВАРОК в 



на проіаж 63 
моргів ПОДАВ.04ІІІМ кавалку і ціле го- 
сподарство, на .яке складається: ну- 
рованнй мсшкальїшй дім критий 6з*- 
хаю, із 7 кімнат, кухні і нинішні, кі 
господарські будинки, город І сад. Зе- 
мля дуже врожайна, чорнозем. Вла- 
сник до кількох ліг відроби; ь иссь 
вложеннй капітал. Шил 5^», лк». І ол->- л 
снтнсі. зо СВОБОДИ, 83 Спіні Зі., 



НАШУШНУ 

РІ-ЛРАО на пробу 1 кішку про 

пропувлину чЛШЩ безплатно. 
СТУАРТА РЦ№АОРА5 е чимось ня- 
пш оід.паса. Є се медичний збірні». 
.кн;і прнліллюетьсд сам, щоб сильно 
держати нутренностн в животі — Не- 
ма пасків, спружии або спряжок- Те- 
му не зсувається, не тре тіла і не пи- 
те кости званої „риЬеї". Тисячі осіб 
лічилося в хаті успішно, не опускаючі 
денної праці і услід був извіїь в най- 
гірших випадках. Мягкнй наче акгдхіт, 
легкий до уживання, не дорогий, на- 
городжений золотим медалей- і пер- 
шо,» нагородою. Процедура ліченні 
натуральна, послідовно, пас стаетьої 
непотрібним. Удовідішмо то, шо го- 
воримо, посилаючи Вам пробну 
РЬАРАО цілком ДАРОМ. Напишіть 
своє назвиоіо 1 адресу на купши і 
вишліть почтою днесь. . 257.Я 

РТ-АРАО 1_АВОКАТОКІЕ5 
- 3071 Зііигі 5Ь Ьвиі.. 



почта 
безпла 



Принесе Вам Вроб- 



, АДВОКАТ 

Б. ПЕЛЕХОВнЧ 

«00 ідлат снісасо ауелтіе, 

СИГ С АСО, І і. і- 

■У всіх судах; зай- 
ібетрактів: 
купка і про- 
дожі; перепроваджує спадкев' 
сітрдам; поваго джув ст ■■ 
патентові 1 про 41 



X НГ А Р И 



Івана Нечуя-Леанцького. . 

-«уовогм- 




НСЬКІП хл- 

ходитись 



